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funditas eft,tarito quoq? ab intinla reuolutionis parte interuajlo,in cerebri fubftatia,is quem di 

ximus, color obicruat : quafi rurfus color die irt fubftatia, quod ad colore attinec,reuolutiones 

duplicaret. Quicquidautecerebri ita coloratum no eft,albiftimuS£ candidu prorfus uifitur. 
Verumut pennultx cerebelli fimtinuolutiones, ita quoepuniuerfum propemodu, utipaulo 
ante admonui, fecatibus flauum occurrrit.Quacunq? l'tacp ex parte cerebri cerebellfue fubft an 
tiam tenui qua proxime cotineturtncmbrana detexeriSjliancliibfiaueiacuclutaqueoHuiTiore 
oblitam,&: nunq ucnis implicita adinuenies, etiamfi interdu rubra & ueluti fanguinea puncia 
in illorum cerebri fubftatia in illis potiffimum obferuaturus fis,qui phrenitide ante morte labo 
Cerebri fob rarut,ucrum ilia nulla uenx exprimut imagine. Cerebru nanqj exnullo uafealirnentuallumit, 
ftdnticcnutri- ^ cx | 11S tenu i mebrana fuffulta ipfi circundatur. ut aute illi frequeria uafa undiq obdil 

* profeetSum. ccrctur , cerebru in tot quot diximus partes prac cipue diuifum fuit : quanq ctia diuifiones illae, 
ut St anfradus ad modem cerebri fubftantia ne cocidat fuftinenda,equalitcrcp fufiulciendam, 
LiU de V - n y niediocriterauxilietur.Paruenim Galeni rationi cur cerebru diuifum,aut,ut ipfe loquitur, 
J u P drt - oeminu fit.tribuo.inquitnancp, cerebru hacoccafionegeminu efTc,utquemadmoduunoocu 
io uitiato,aut uno teftc exedo,alteru feruamus : ita etia dextro cerebri uentriculo lxfo, finiftcr 
adhuc fuo munerc fungeretur. Hxc fi quide Galeni ratio aliquem in copia uentriculoru recen- 
fenda locum fortalTis haberet, no aute in enarrada cerebri diuifionc,quu id nifi fupra uentricu 
los ocminum diuifum uefit/ callofum enim nobis uocandu corpus,quod cerebri partiu conti 
nuitatetn comonftrat, ad elatiffima dextri St finiftri uentriculoru fedem cofiftit.Cxterununc 
tempeftiuum erit,ccrcbri uentriculos aggredfatq it a internam cerebri fuperficic,quxcp ipfi Us 
partes adhuc narrandx fuperfunt,pcrfequi. 

DE CXLLOSO CEREBRI CO RV O RE, ET 

dcxtrifhiiflriip cerebri iicntriculorum fepto. Caput JR . 

SW E RI O R E M. caltof corporis fede nulla ex parte diuulfam elegatcr propo 
nit tertiafigura cbaracleribus L,L. Infuper banc fedefed d cerebri jubflatia in lateribus li 
her am, ojledit quarta ad 1,1, 1. Humiliore uero ft idem feclanda offert quinta ad R, R, R. 
ubi etiam praefens Jfie&atur feptum ad X, X.dcin Y,Y. 

A vlo ante omne cerebri ccrcbcllicp fubftantia exterius tenui membrana 
circuit data,ca parte qua membrana refpicit fubflaua, St quafi cinericiaefle 
retuli.Atquxda cerebri 3 pars in externa ipfius fuperficie lefeoftert, tenui 
membrana no obuoluta.ueru intimx cerebri fubftatix modo, externa fu- 
perficie candicas albaq?,& reliqua cerebri fubftada ad fuperficie cofiftente 
durior,unde ctia uetuftiffimiGrxcoru parte hanc tv?<k^</Ih appellarut,qs 

imitatus in orationis lerie, hac partem callofum corpus temper appellaui. 

Dcinde Grecorum nonullis id etia a forma, quod b inferiori fede arcus modo finuatu fit,acab 
ufu quod fuftineat,4«VoM« uocatrquancj in cercbro "corpus rcce(ebo,quod hoc nonu'nea plu 
ribus magisep exmerito donatur. Cxterum callofum corpus in medio cerebri uifitur ,fi cerebri 
dextru finiftruq? St bafis cerebri mediu in humiliori ipfius fede, St elatiffima cerebri in ucrtice 
regione fpedes,& quodamodo etia ad priora pofterioracp fada coparatione. Callofienim cor 
poris poftrema pars anteriori cerebri fedi paulo uicinior eft,cj$ antica pofteriori. In cofpedum 
aute fecan tibus uen it, d leuiter dextra cerebri parte a finiftra manibus dirempta.quicquid enim 
ita diduifio ccrcbro.inibi partes ipfius unit, albu candicasqp confpiat,ipfumcp callofum eft cor 
pus,longu quidc,fed areftu. Prxfens corpus in ilia fuperficie qux ita didudfo cercbro in eolpe 
(ftum uenit,gibboflim cernit.eo quafi pa<fto,quo capitis uertex ftipra elatiftima frotis St occipi 
tif fede, St capitis latcra protubcrat:quanq adhuc callofi corporis obliquitas no adco infignis 
Cdllofi corpo cft,atcp uerticis iam ditflx partis. Qucadmodu uero cerebru,ut diceba, diremptu fuperiorc cal 
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cSnfudc“ l°fi corporis fuperficie cgregielxuc xqualemq; oftedit, ita quoq? indicat corpus id comunan 
rchnfuljldn- cum cercbro parte efle, St no ex cerebri fubftatix fuperficie qux mollior St fubflaua eft, fed ex 
tid cStinuitdf. intimiori fubftatia qux durior St alba uifit,enafci. Obfcruant enim utrincp ad callofi corporis 
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Sima dicdb [ atera (ecundu ipfius longitudine finguli" finusin cerebri fubftatia inftar profundiorislinex 
Laerdoiuij. infculpti, ac cu fuperiori callofi corporis fuperficieeo magis patefcctes, quo cerebru uehemen 
tius,quafi id furfum in latera etia a ct u r 1 1 s , d i d 1 1 x c r is. Interioraute inferior ue ipfius fupcrficies 
dextro finiftrocp cerebri uentriculo adaperto fecantibus primum occurrit:quxetfi fccundum 
callofi corporis Iongitudinem introrfum, ut fuperior extrorfum curuat, haud tamen fimplex 
eft.nam fccundum callofi corporis longitudine 6 dux inftar quartx circuit partis infinuatx fu- 
pcrficics ducuntur, St in medio callofi corporis tuberculum quoddam inftar linex fccundum 
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alius longitu dfnem expoi reeft u uifitur, perinde ac fi altcro quidem punefio duas quartas circuit 
partes in ca o i corpoi is medio iunctas, reliquo autcmpuncto ad latcra furfum protcnfas,iiv 
tclligcrcs. rx ens tuberculum dcorfum promincns,fenfimqj extenuatum, tandem dextri finf 
ftricp uentricu orum cerebri feptumefficitur : &tota interna callofi corporis fupcrficies tanta 
dextri fini ri^uentriculor um eft portio, quanta eft hxc ipfius callofi corporis fupcrficies. ac 
dextra quidemf uperficiei portio dextrum ucntriculum, finiftra autem finiftrum rcfjYicit. Por- . - . 

ro dextri St finifti i uentriculorum fepmm eadem cum cerebro coftat fubftantia, fed in medio fi r q. uentricu 
quod ad lupcriora St infcrioraattinet,adco eft tcnue,ut quum clara luce confedtioncm admini> lonm feptibi * 
ftramus, aut in altcro tantu latere candelam admouemus, fplendor iplius pelluceat, firrti liter la ft ortd ' 
pidibus mice Ipecularibus^quos extenuantes, & quam exacfiillime lacui gantes inftar orbiu aut 
quadi angulor u in oftiorum &C feneftraru lapidibusltalosarchitccftosingliuinare cernimus^ 
Commodius tamcnhanc fepti regione madida: hoftiae, qualesimfl&c faccrdotes adhibereio^ 
lent,quam duns illislapfdibus comparaueris 4 lSIiri etiam quia id corpus diaphonum quodam 
niodo eft^illud cum ipeculari lapide cofcrre uifum fi t* In fuperiori parte qua ieptum tori logi tu 
dini corporis callofi continuatur, St inferiori qua fuperiori parti eius cerebri partis, quam Vor^ 
nici camcrx ue fimillimam efledicemus committitur, ipfiim craflius quam in media regione 
exiftit. Quandoquidem humih'orem fepti fedem corpus teftudinis modbeffigiatumexfupe^ 
rfori fua parte cducit, quemadmodum fuperior fepti pars ab inferiori callofi corporis regione 
enafeitur, produciturcp. Callofum corpus una cum fepto nullis uenis,ne<j! ctia tenui membra. 
na,uel aliqua etiam parte attextum cft,lcd e uicinis partibus nu trimentu mutuatur. Non enim Cdtofi corps 
adcograndis, craflatp cerebri eft portio, utpriuatisuafis indigeat, quamuis interim magnum 7 ff c J e i Vu ' 
animantiufumprxbeat.Huiusfiquidem interuentu,dextra cerebri pars finiftrx continuatur, 
dcinde dextri St finiftri cerebri uentriculorum feptum producit,atquc id etiam 'fubleuat,ac 
demum cius fepti in teruentuattollit fulcitq teftudinis inftareftigiatum corpus, quo minus id 
magno omnium cerebri funeftionum malo comuncm duorum cerebri uentriculorum ‘ cauita 
tern comprcffiirum dclabatur. Cxta um duo k finus in cerebri fubftantia profundioris lincx 
rituad luperiore corporis callofi fuperficie in cifi, prxtcr hoc quod ea ccrcbri pars callofo cor^ 
pori producendo inepta fit, id^ expenitiori fubftantia enafei dcbcat , ad pituitx defiuxum cx 
iuperioribus cerebri partibus faccrc creduntur,quam cxcipientcs per gibbam callofi corporis 
fupcrficiem in anteriora profluere finunt. Verum depituitam expurgantibus meatibus fuo lo 
co agendum erit,nunc autem uentriculi opportune pcrtractabuntur. 
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D EX T R V M cerebri uentrtculum oEendunt quart x cr quintevjigura L, L, 

Cfy fextee D,D, Sinillru aute quartet QT quinta- figur <£ priuatim quarter X 

dein fextac E,E* C ommunem uero borum concauitacetn fa cc-rtintti ne-ittri culnm exbibct fepti ^ 
nice cr o Eau cefigu rce M, cuius meatus ad quartum tettdens uentriculum K infignitu r, qui pars 
tim undecima- fgurat E notatur, zfy partim nona: I 3 (gydecinue L,M,X,0 . 

E NT ricvlorvm cerebri numeroisaflcribitur,quicercbellodor y„ nkn i 0 - 
faliqp medullx communis eft,ac quartus etiam dicitur.trcs nanque in cere numerws! 07 
bro uentriculos,Herophilum imitatfcollocamus. Ac unum quidem in 
dextra cerebri parte, alterum in finiftra,&: tertium in cerebri, feu duorum 

primorumuentriculorummedtorccenfemus 3 Dcxterprorfuscum fmi. ^ 

ftr° fitu,forma,magnitudine,ali)sqj omnibus qux in partiu confiructio. mjlnhfiaril 
ne examinari folitafunt corrcfpo..dct:quare etiam fingulaqux de dextro 
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fcribentur,de finiftro quocp nos dixiftearbitrariconduxerit.Ponitur autem in h dextra ccrcbri 
parte fccundum totam quafi huius partis Iongitudinem protenfus. tantum enim antica fede a 
fronte, quantum poftica ab occipitio diftat. rcmouctur autem adco illis locis ab externa cere- 
bri fuperficie, quantum ipfius uentriculi dextrum, exterius'ue latus a fuperficie cerebri diftat, 
caluarix latera rcfpicicte.Internum aute uentriculi dextri latus fecundum c callofi corporis Ion 
gitudinem finiftri uentriculi interno lateri proximum eftmequealiud interftitium ambos fepa 
rat, quam d tenuis quxdam,& uelut quod ad fubtilitate attinet membranea cerebri porriuncu- 
la,quam feptum uocauimus,atque a callofo corpore enata,toti fuperiori parti fecundum Ion 
gitudinem camerxmodo extrudi corporis continuamconnatam^cfle diximus. Dextriitacp 
St finiftri uentriculi latera toto fpacio quo Ieptum illud porrigitur,quanta'ue callofi corporis 
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